I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU 
SECRETARIA MUNICIPAL 



ACTA N° 27 CONCEJO MUNICIPAL 



SESION ORDINARIA . En Pichilemu, a 18 dias del mes de noviembre de 2005, siendo las 
09.20 horas se da inicio a la sesion del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. 
Jorge Vargas Gonzalez, y con la asistencia de los Concejales Sres. Marcelo Cabrera 
Martinez; Roberto Cordova Carreno; Pedro A. Polanco Contreras; Victor Rojas Gonzalez; 
Hector Cornejo Galarce y Hernan Garrido Salas. 

Actiia de Secretario y Ministro de Fe el titular de la Secretaria Municipal, Sr. Jaime 
A. Garcia Ramirez. 

Temario: 

1.- Lectura Acta sesion anterior. 
2 - Correspondencia. 

3. - Varios. 

4. - Modificacion Presupuestaria. 



1. - LECTURA ACTA SESION ANTERIOR. 

Se da lectura al Acta N° 26, del 1 1 de noviembre de 2005, la que es aprobada con 
la observation del Concejal Sr. Cordova, quien precisa que cuando se refirio a que su 
option era preferentemente por una empresa local fue por la poca comunicacion que hay 
entre empresas como Emelectric y Essbio con el usuario. 

2. - CORRESPONDENCE. 
Recibida : 

a) Ord. N° 262, de 15.11.05, del Director Regional de Pesca, Dn. Sergio Cortes 
Hiriart, presente en la sesion, en el que solicita un espacio de terreno para exponer la 
Iniciativa de Inversion "Equipamiento para la incorporation al valor agregado de productos 
pesqueros", financiado a traves de recursos F.N. D R. y programado para el presente 
proceso presupuestario. Agrega que se contempla una inversion de mas de M$ 15.000 y 
para concretarla el requisito fundamental es la definition del lugar mas apropiado para su 
emplazamiento. 

Tambien se encuentran presentes el Presidente del Sindicato de Pescadores, Dn. 
Carlos Hugo Bozo y otros dirigentes. 

El Alcalde recuerda que hay un compromiso institucional para respaldar esta 
actividad economica. 

El Director Regional en lo medular senala que esta es una iniciativa de apoyo a los 
Pescadores que consiste en la instalacion de dos modulos de procesamiento, de 6 x 2,5 



metros cada uno, con el que se genera un polo productivo importante en la 
comuna, con el objeto de tener un producto con un mayor valor agregado. 

El Concejal Sr. Garrido opina que hay que respaldar esta iniciativa porque es un 
sector con el que estan en deuda a nivel comunal y nacional. Propone ver el lugar mas 
apropiado que no afecte a terceros, para este sector que se encuentra tan deprimido. 

El Sr. Cortes explica que han visto dos alternativas: al lado de la caleta y el 
terreno colindante con la Escuela de Surf. 

El Concejal Sr. Cabrera expresa que si hay un compromiso hay que respetarlo, 
apoyando a los gremios de Pescadores para el desarrollo de esta importante actividad. 
Manifiesta su apoyo incondicional para ellos. 

El Concejal Sr. Cornejo indica que por el tema sanitario el mejor lugar seria al lado 
de la caleta, para concentrar todo en un mismo lugar. Senala que en otros espacios no 
saben cual es la opinion de los vecinos, porque en ellos hay otro tipo de actividades. 

El Sr. Cortes senala que la caleta tiene un titular que la administra, con el que se 
han hecho intentos y no se ha podido avanzar en el tema. 

El Concejal Sr. Rojas opina que lo ideal es la caleta, pero igual los apoya en otro 

lugar. 

El Concejal Sr. Polanco comparte el planteamiento de Dn. Victor, que juntos en la 
caleta habrian funcionado mejor. Propone conversar con los vecinos si se opta por la otra 
alternativa. 

El Concejal Sr. Cordova esta de acuerdo con Dn. Hector en el sentido de 
concentrar todo en un solo sector, pero que igualmente apoyara cualquier iniciativa que 
cuente con los servicios basicos. 

Dn. Carlos Hugo Bozo, dirigente de los Pescadores y administrador de la caleta 
precisa que esta tiene muchas falencias, que detalla, y que en la Direction de Obras 
Portuarias nunca se ha logrado que las reparen, especialmente el de una bomba, cuyo 
buen funcionamiento es imprescindible. Ademas, segun su opinion cree que el Estado 
hace obras insuficientes, como esta que cuenta con solo ocho locales y que no satisface 
en absoluto las necesidades del sector. Indica que consultara a la asamblea sobre 
posibilidad de instalacion de los dos modulos de procesamiento en el terreno contiguo a la 
caleta. 

Finalmente, el Alcalde expresa que hay claridad que el Concejo esta dispuesto a 
apoyar esta iniciativa, porque en forma unanime ha dado su respaldo para entregar un 
espacio de terreno a los Pescadores, por lo que esperara que la comision le presente las 
alternativas para definir cual es la mejor option. 

Un pescador senala que para ellos lo principal es tener un lugar de venta de sus 
productos, no un modulo para procesarlos. 

El Sr. Cortes indica que los modulos pueden ser habilitados perfectamente como 
un puesto de venta, ya que esta considerado su doble proposito: procesamiento y venta. 

El Concejal Sr. Garrido sugiere incorporar para la venta otros productos del mar, 
aunque no sean de la zona. 



El Concejal Sr. Cornejo cree que es mejor pensar a largo plazo para darle cabida a 
mas Pescadores y que la alternativa que se presente no necesariamente sea frente a la 
playa. 

b) Invitation del Sr. Intendente Regional a Encuentro Territorio O'Higgins Emprende, 
que se realizara el dia sabado 19 de noviembre, desde las 10.30 horas hasta las 13.30 
horas, en el salon Pista Municipal de Pichilemu. 

c) Memorandum N° 57, de 18.11.05, del Director de Administration y Finanzas (S), 
Dn. Luis Calderon Gomez, en el que solicita aprobacion de cambio de domicilio de la 
patente Rol 400/20 de Dn. Sergio Cornejo Salazar, a Pasaje Lautaro N° 478, Villa Arauco 
de Pichilemu. 

El Concejo lo aprueba por unanimidad. 

d) Memorandum N° 210, de 18.11.05, del Administrador Municipal, en el que solicita 
acuerdo del H. Concejo para la contratacion de personal por el Codigo del Trabajo, por el 
periodo comprendido entre el 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2005, y del 01 de 
enero al 15 de marzo de 2006. Adjunta listado de 16 funcionarios. 

El Concejo, en forma unanime, aprueba la contratacion de los citados funcionarios. 

3.- VARIOS . 

Participacion Sra. Maria Ines Gonzalez 

El Alcalde le informa que se acordo en forma unanime apoyar su petition, pero 
que hay que despejar un tema de caracter tecnico, porque cualquier construction que se 
realice en ese sector debe ser de acuerdo a la normativa del Consejo de Monumentos 
Nacionales. 

Participacion representantes Charly's School 

El profesor Dn. Patricio Lobvosky, quien se encuentra acompahado de apoderados 
y alumnos del establecimiento, explica que con la debida antelacion solicitaron al 
municipio la Pista Municipal para el dia 03 de diciembre de 2005, para la realization de la 
licenciatura del 4° Medio y como se les did la seguridad que se les facilitaria, desde hace 
dos meses que han estado trabajando en la planificacion de la ceremonia, lo que ha 
implicado gastos en implementos para la ornamentation del recinto y han adquirido otros 
compromisos para el evento en ese lugar, que a su juicio, es el mas idoneo para realizar 
la licenciatura. Indica que hace unos dias converso informalmente con el Encargado de 
Cultura, Dn. Jorge Torres, quien le senalo que la Pista la cerrarian a partir del 25 del mes 
en curso, para la ejecucion de algunas obras, motivo por el cual se encuentran aqui, para 
dilucidar esta situation que los tiene muy preocupados, porque oficialmente no se les ha 
comunicado nada. 

El Alcalde le pide disculpas por la desinformacion producida, pero manifiesta su 
voluntad para que se realice alii la ceremonia. Senala que con el mandato y con una 
conversation con el contratista, se podha optar por dejarla desocupada ese dia. Estima 
que el proximo lunes tendra una respuesta definitiva, bajo la premisa que esta la 
disposition para acceder a lo solicitado. 

El Concejal Sr. Garrido expresa que converso con el contratista y si hay buena 
disposition del Concejo no ve ningun problema en satisfacer la demanda del colegio. 



El Concejal Sr. Polanco indica que tambien conversd con el contratista y no habria 
ningun problema si el Director de Obras tiene la disposicidn en los plazos establecidos 
para la ejecucion de la obra. 

El Concejal Sr. Cabrera manifiesta que desconocia este problema y pide disculpas 
a los jovenes por la descoordinacion que ha existido, que deja muy mal puesto al 
municipio. Indica que lo importante aqui es que se pueda realizar la licenciatura como la 
han planificado. 

El Director de Obras senala que como el Concejo desea dar solucion a esta 
problematica, el tambien tendra la disposicidn para modificar los plazos de ejecucion de la 
obra, si fuese necesario. 

Finalmente, el Alcalde les senala que pueden tener la certeza de contar con la 
Pista Municipal para la ceremonia de licenciatura del 4° Medio de ese establecimiento 
educacional, el dia 03 de diciembre de 2005. 

El profesor, los apoderados y los alumnos del Charly's School agradecen al 
Concejo. 

Participacion Director de Obras 

> Se refiere a la primera modificacion del Piano Regulador propuesta para dar 
solucion a situation del Comite de Vivienda El Salvador. Explica que la Zona A5, 
comprendida entre Hernando de Magallanes y el sector Las Proteas, se propone 
cambiarla a Zona A4 y asi poder emplazar las viviendas del citado comite. Agrega 
que alii estan ubicadas las poblaciones de los Comites La Caleta y Agustin Ross. 
Precisa que esta modificacion va en directo beneficio de las familias del Comite de 
Vivienda El Salvador y de otros cuatro comites, para que puedan postular al 
subsidio. 

El Concejal Sr. Cabrera recuerda que hay un compromiso con el comite, el que 
debe respetarse para dar solucion a estas familias pichileminas. 

Los Concejales, en forma unanime , estan de acuerdo con esta modificacion para 
apoyar al Comite de Vivienda El Salvador, como asimismo, a otros comites que quieran 
postular a un subsidio de vivienda en ese sector. . 

Participacidn Presidente Club de Surf 

El Concejal Sr. Cornejo informa que el 01 de marzo de 2006 se realizara un 
Encuentro de Surfistas en Brasil, al que a nivel nacional esta invitada la Escuela de Surf 
de Pichilemu, por lo que necesitan reunir recursos para poder participar y es por eso que 
solicitan que se les autorice junto a las demas organizaciones de la comuna, trabajar en 
un parqulmetro durante la temporada de verano. 

El Presidente del Club, Patricio Vargas Celis, explica en detalle al evento que 
estan invitados y la importancia que tendria la participacion de 16 personas del club, 
alumnos e instructores, los que solventaran parte importante del costo que significa este 
viaje. Sugiere la posibilidad que se les autorice un lugar cerca de la playa para el 
parqulmetro, porque esa gente de alguna manera esta mas ligada a este deporte. 

El Concejo manifiesta su respaldo a la iniciativa planteada por esta institution 
deportiva y el Alcalde solicita al Concejal Sr. Cornejo que lo coordine con el funcionario 
Gerardo Rubio en la Comision Verano. 



Participacion Presidente Junta de Vecinos de Cahujj 



Dn Jose Catalan pide apoyo al Concejo para el funcionamiento de un 
estacionamiento al lado del puente de Cahuil, iniciativa a la que se adelantaron los 
Bomberos de Pichilemu, a los que ellos como organization siempre han apoyado. 

El Alcalde explica que es la Armada la que autoriza ese espacio y que como 
municipalidad es partidario que este beneficio lo asuma la junta de vecinos de Cahuil y de 
Villa Esperanza, porque con esos recursos invierten en el mejoramiento de la localidad. 

El Concejal Sr. Cornejo expresa que en la Comision Verano quedo estipulado que 
el estacionamiento era para la junta de vecinos, quienes ahora tienen como prioridad 
reunir recursos para la adquisicion de una antena. Indica que la voluntad del Concejo 
esta porque lo establece el Plan Verano. 

El Concejal Sr. Cordova entrega su total respaldo a esta organization comunitaria, 
argumentando que siempre esta preocupada del hermoseamiento y de las actividades 
propias de Cahuil. 

El Concejal Sr. Polanco comparte el planteamiento de Dn. Roberto y les manifiesta 
todo su apoyo. 

El Concejal Sr. Rojas no entiende que se prefiera beneficiar a la junta de vecinos 
para comprar una antena de television, en vez de Bomberos, porque estos a su juicio 
estan por sobre todas las instituciones de la comuna. Por ello, indica, no esta en absolute 
de acuerdo en que esta institution sea desplazada. 

El Concejal Sr. Cabrera aclara que no es desplazar a Bomberos y felicita a la junta 
de vecinos de Cahuil por todos los esfuerzos que hacen para mejorar la localidad, 
ademas que es una de las pocas de estas organizaciones que esta funcionando como 
corresponde. Precisa que todos los recursos lo invierten en el hermoseamiento de Cahuil 
y que lo de la antena es algo adicional. 

El Concejal Sr. Garrido senala que nadie podria poner en juicio la labor de 
Bomberos y que por esto el Diputado Dn. Anibal Perez consiguio recursos para la 
adquisicion de un motor para el vehiculo de rescate, pero esta institution ha sido poco 
seria, ya que aun no han presentado el rrespectivo proyecto. Felicita a la junta de vecinos 
de Cahuil por lo que estan haciendo. 

El Alcalde les informa que el Senador Dn. Andres Chadwick postulo un proyecto a 
traves de la Subdere, el que fue aprobado, para la instalacion de grifos en Cahuil. 

En otra materia, el Sr. Catalan expresa que hace dos meses solicito al municipio la 
construction de lomos de toro en Cahuil y aun no tienen respuesta. 

El Concejo apoya por unanimidad esta iniciativa y el Alcalde senala que se 
adquirira previamente la sefialetica correspondiente para poder concretarla. 

Finalmente, el Sr. Catalan explica que consiguieron 20 luminarias usadas, que 
estan guardadas en el municipio y solicita que el municipio colabore en su instalacion. 

El Encargado de Alumbrado Publico, Luis Cornejo Ahumada, senala que hizo las 
consultas a Emelectric y la instalacion de cada luminaria tiene un costo de $ 90.000. 



Alcalde 



Explica que le ofrecieron en venta un terreno en el sector Avda. Costanera, que 
tiene un avaluo comercial de $ 8.000.000 y por el que ofrecio la suma de $ 1.500.000.- 

El Concejo apoya en forma unanime la compra, previa consulta al Director de 
Obras y al Asesor Juridico. 

Sra. del publico 

Reclama por el cambio a un solo dia el pago de pensionados que le han dicho 
seria de responsabilidad del Alcalde. 

El Concejal Sr. Cordova senala que un Concejal habria dicho que el Alcalde habia 
prestado el gimnasio por un solo dia y que esta era la razon para este cambio. 
Concretamente, le dijeron que habia sido el Concejal Sr. Cabrera. 

El Alcalde expresa que tres personas le dijeron lo mismo y por eso llamo al 
Concejal para aclarar esta situation, quien le senalo que la explication que el did a los 
jubilados fue que este cambio es de responsabilidad del I.N. P., lo que en este momento 
reitera Dn. Marcelo. 

Concejal Sr. Cabrera 

> Denuncia que desde hace dos semanas, en el sector de Cardonal de Panilonco 
estan las luminarias quemadas. Solicita su pronta reparation. 



4.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA . 

El Concejo, por unanimidad, presta su aprobacion a las modificaciones 
presupuestarias que se senalan a continuation: 



INGRESOS 



M$ 

58.973 
58.973 



06.63.002.001 Programa Mejoramiento Urbano y Equip. Comunal 
Total 



GASTOS 



Rebajar: 

21.1 0.001 .001Otras remuneraciones Codigo del Trabajo 
Total 



7.862 



7.862 



7 



Crear: M$ 

31.53.001.001Estudio Modification Piano Regulador (Ivan Contreras) 740 
31. 53.002.001 Estudio de la Declaration de Impacto Ambiental Proyecto Emisario 667 

Submarino (Matias Alvarado) 

31. 66.001. 015Mej.lnst.Equip.Comunitario Paradero Av. Cahuil y Cierre Plaza 1.861 

Los Jardines 

31. 66.050.001 Mej. Inst. Equip.Comunitario Paradero Av. Cahuil y Cierre Plaza 2.524 



Los Jardines 

31. 66.051. 001 Habitation banos y camarines Liceo Agustin Ross 38.219 

31 .66.052.001 Instalacion de piso y cielo retinto Pista Municipal 1 5.842 

31 .66.053.001 Adquisicion e instalacion grifos localidad de Cahuil 2.388 

Total 62.241 



Suplementar: 

22.12.001.001Para Vehiculos (solo hasta noviembre) 3.000 

22.17.001.001Comunicaciones 460 

22.1 7.002.001 Publicidad y Difusion 634 

25.31. 01 9.012Banda Municipal 100 

31 .66.006.001 Conserv., Mantenc. Colectores y alcantarillado 2005 400 

Total 4.594 
Se levanta la sesion a las 1 1 .10 horas. 




Amc- 



